Sculpt Highlight Shorts 

Black 

UK 14 EU 42 US 10 

Main Fabric: 80% Polyamide / Poliamida / Polyamide 
20% Elastane / Elastano / Elasthanne 


Lining Fabric: 100% Cotton / Algodén / Coton 
Made in China / Fabricado en China / Fabriqué en Chine 
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